ZENTRALAMT FÜR ZULASSUNGEN IM FERNMELDEWESEN 


ZULASSUNGSURKUNDE 


Zulassungsnummer: G012865A 


Zus. Kennzeichen: CEPT-PR27D 


Objektbezeichnung: AE 4800 FM 


Zulassungsinhaber: Albrecht Electronic GmbH Meßtechnik 
Dieselstraße 7 


5657 Haan 
Zulassungsart: Allgemein genehmigte Funkanlagen 
Objektart: CB-Funkanlage für den ortsfesten und/oder mobilen Betrieb 


zum Nachrichtenaustausch über kurze Entfernung 


Die Funkanlage erfüllt die technischen Vorschriften der Richtlinie 
FTZ 17 R 2028, Ausgabe Dezember 1984, 


Gemäß der Zulassungsrichtlinie ZZF 9 R 900 wird die Funkanlage mit heutigem Da- 
tum zugelassen. 


Die Zulassung kann widerrufen werden. 


Saarbrücken, den 22.03.91 


Im Auftrag 


Kann da 


Kanmerinke 


N 


1 Anlage 


